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44. Berechnnng einer Sternschaltung.
Bei gleicher Belastung der verschiedenen Phasen einer sym-metrischen Sternschaltung kann jede Phase wie bei einem Einphasen-system behandelt werden.
Bei Sternschaltung des Stromerzeugers und der Stromverbraucher nach Fig. 81 ist in jeder Phase der Scheinwiderstand z = V R*-\-X'2, daher ist der Strom jeder Phase
Die Leistung einer Phase
R
Hierbei setzt sich z in jeder Phase zusammen aus den Scheinwider-standen der Belastung z, vind der Leitung zl (evtl. einschlieBlich des Generators).
. Tragt man (s. Fig. 82J   die   drei Phasenspannungen P15 P2, P3 gleich OP15 0P2, OP3 auf, so sind die Linienspannungen am Generator p   —P P    p   —PP
-*• i'j----* 2 •* i ?   •* 03----•*• 3 •* 2 5
Psi = PiPs.      Die    drei    Phasen-strome   J.,   J^,   J0   sind   alle   um
Fig. 81.
Fig- 82.
denselbenWinkel cp gegen ihre Phasenspannungen verzogert undgleich-groB. Subtrahiert man nun von den Phasenspannungen P19 P2,%P3 den Sparinungsabfall Jzl in jeder der drei Leitungen, so erhalt man OP/, OP3' und OP3' als die drei Phasenspannungen an den Klemmen der Belastung, und das Dreieck der Linienspannungen an denKlemmen der Belastung ist P/ P2r P3'. Die Seiten des Dreiecks sind gegen ^i -^3' ^2^3 und -Ps -^iim gleichen Verhaltnis verkleinert und um den gleichen Winkel gedreht wie die Phasenspannungen OP/ gegen OP^ usf.. Hieraus folgt, daB bei symmetrischer Belastung das Spannungs-dreieck gleichseitig bleibt, und daB der prozentuale Spannungsabfall bezogen auf die Linienspannung gleich ist dem Spannungsabfall einer Phase. Man braucht daher nur den Spannungsabfall wie bei einer Einphasenleitung nach Kap. IV fiir eine Phase der Sternschaltung zu berechnen.n  o>£ — x —  ,
